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FOR IMMEDIATE RELEASE Chamber ensemble to present 
second concert in January. 


Montreal, Quebec, December 27, 1977 -- Works by Copland, 
Webern and Schumann will be among those performed by the Concordia 
Chamber Ensemble in the second concert of its premiére season. The 
concert will take place in Concordia University's Loyola Chapel, 
7141 Sherbrooke St. West, on Thursday January 12 at 8:30 p.m. 


Ensemble members featured in this concert are Mary Lou 
Basaraba, soprano; Lise Daoust, flute; Sherman Friedland, clarinet; 
Douglas Walter, bass clarinet; Ann Thompson, viola; and Lauretta 
Milkman, piano. 


The ensemble will perform Aaron Copland's As it Fell 
Upon a Day for soprano, flute and clarinet; Anton Webern's Five 
Canons for soprano, clarinet and bass clarinet; Wolfgang Bottenberg's 
My Funny Little Clock for soprano, clarinet and piano; Luciano 
Berio's Sequenza for solo flute; and Robert Schumann's Fairy Tales 
for clarinet, viola and piano. 


The ensemble's first concert in November prompted Le 
Devoir music critic Gilles Potvin to write: "If the new ensemble 
maintains this standard in future concerts, its performances will 


be well worth attending." 


CONCORDIA! 


The Concordia Chamber Ensemble, under the direction of 
Sherman Friedland, is Concordia University's professional in-residence 
ensemble. 


Tickets for the January 12 concert are $2, $1 for students 
and senior citizens. They are available at the Information Desk in 
the lobby of the Sir George Williams campus Hal] Building, de Maisonneuve 
at Bishop; at the Loyola campus music section office, room RF-218, 7141 
e Sherbrooke St. West;.and at the door. For additional information, call 
: 482-0320, ext. 346. 
E302 
Mark Gerson, Information Officer: 482-0320, ext. 689 
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CONCORD 


QUE 
1455 ouest, boul. de Maisonneuve Montréal, Québec, H3G 1M8 (514) 879-8497 


A PUBLIER IMMEDIATEMENT Deuxiame concert de l'ensemble de musique 
de chambre présenté en janvier. ; 


Montréal, Québec, le 27 décembre 1977 -- L'ensemble de musique 
de chambre de Concordia exécutera des oeuvres de Copland, Webern et 
Schumann lors du deuxiéme concert de sa premi@re saison. Ce concert aura 
lieu dans la chapelle du campus Loyola de 1'Université Concordia, 7141, rue 
Sherbrooke ouest, le jeudi 12 janvier 4 20h30. 


Seront en vedette Mary Lou Basaraba, soprano; Lise Daoust, fl0tiste; 
Sherman Friedland, clarinettiste; Douglas Walter, clarinettiste bassiste; 
Ann Thompson, violiste; et Lauretta Milkman, pianiste. 


Le programme comprend les piéces suivantes: As it Fell Upon a Day 
d'Aaron Copland, pour voix de soprano, flte et clarinette; Five Canons 
d'Anton Webern pour voix de soprano, clarinette et basse de clarinette; My 
Funny Little Clock de Wolfgang Bottengerg pour voix de soprano, clarinette 
et piano; Sequenza de Luciano Berio pour flfite solo; et Fairy Tales de Ro- 
bert Schumann pour clarinette, viole et piano. 


Voici ce que le critique musical du journal Le Devoir Gilles Potvin a 
écrit du premier concert que l'ensemble a présenté en novembre: "Si le nou- 
vel ensemble maintient un tel niveau lors de ses concerts subséquents, Mon- 
tréal aura dans ses murs un ensemble dont les manifestations devraient étre 
suivies." 

L'ensemble de musique de chambre de Concordia, sous la direction de 
Sherman Friedland, est un ensemble de musiciens professionnels de 1'Univer- 


sité Concordia. 


Les billets pour le concert du 12 janvier se vendent $2 et $1 pour les 
étudiants et les personnes du troisiéme @ge. On peut se les procurer au 
stand d'information d 1'entrée du pavillon Hall dans le campus Sir George 
Williams, angle de Maisonneuve et Bishop; au bureau de la section de musi- 
que du campus Loyola, RF-218, 7141, rue Sherbrooke ouest, et 4 la porte. 
Pour de plus amples renseignements, composer le numéro 482-0320, poste 346. 
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Mark Gerson, agent d'information, 482-0320, poste 689. 


